9. Stromkreis mit Widerstand, Selbstinduktion und Kapazitat.         25
Frequenzverhaltnis   <5 abhangig.    In Fig. 16  ist J": J"0 in Abhangig-
keit von <5 fiir zwei Werte von Q auf-    ^
getragen.
Kurve I mit dem flachen Strom-    0,8 maximum gilt fiir grofien Widerstand, Q = 1, Kurve II mit dem spitzen Maxi-    Oj6 mum fiir kleinen Widerstand, £ = 0,1-Je   kleiner   der   Widerstand,   um   so     J scharfer   ist   die  Resonanzlage   ausge-    Q2 pragt,  um   so   enger   der   Bereich,  in dem   der   Stromkreis   einen   betracht-      0 lichen Strom MndurchlaBt. Die Phasen-
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Fig. 16.
verschiebung   ist  <p = artg — (<5----~) •
Fiir d <^ 1 ist cp ein Voreilungswinkel des Stromes, fiir <5 = 1 ist cp = 0 und fiir  d ^> 1 ist cp ein Nacheilungswinkel des Stromes.d setzen das Ver-
